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Unterrichtung 

über die gemäß § 80 Absatz 3 und § 92 der Geschäftsordnung 
an die Ausschüsse überwiesenen Voriagen 

(Eingangszeitraum: 27. November bis 3. Dezember 2015) 


1. Überweisung von Unterrichtungen gemäß § 80 Absatz 3 GO 


1 . 1 Unterrichtung durch den Bundesrechnungshof 

Bemerkungen des Bnndesrechnnngshofes 2015 zur Haushalts- 
und Wirtschaftsführnng des Bnndes (einschließlich der 
Feststellnngen zur Jahresrechnung 2014) 

Drucksache 18/6600 


überwiesen: 

Haushaltsausschuss (f) 

Sportausschuss 

A. f. Recht und 

Verbraucherschutz 

Finanzausschuss 

A. f. Arbeit und Soziales 

A. f. Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend 

A. f. Verkehr und digitale 
Infrastruktur 

A. f. Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 
A. f. wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung 


1 .2 Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Vierter Monitoring-Bericht „Energie der Zuknnft“ 
Drucksache 18/6780 


überwiesen: 

A. f. Wirtschaft und Energie (f) 

A. f. Recht und 

Verbraucherschutz 

A. f. Ernährung und 

Landwirtschaft 

A. f. Verkehr und digitale 

Infrastruktur 

A. f. Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit 
A. f. Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 
Ausschuss Digitale Agenda 


1 .3 Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Änderung des Monitoring-Prozesses „Energie der Zukunft“ 
Drucksache 18/6781 


überwiesen: 

A. f. Wirtschaft und Energie (f) 
A. f. Recht und 
Verbraucherschutz 
A. f. Ernährung und 
Landwirtschaft 

A. f. Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit 
A. f. Bildung, Forschung und 
Technikfo Igenab Schätzung 
Ausschuss Digitale Agenda 
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1 .4 Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Energieeffizienzstrategie Gebände - Wege zu einem nahezu 
klimaneutralen Gebäudebestand 

Drueksaehe 18/6782 


überwiesen: 

A. f. Wirtschaft und Energie (f) 
A. f Recht und 
Verbraucherschutz 
A. f Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit 


1 .5 Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Zweiter Erfahrungsberieht zum Erneuerbare-Energien- 
Wärmegesetz (2. EEWärmeG-Erfahrungsberieht) 

Drueksaehe 18/6783 


überwiesen: 

A. f Wirtschaft und Energie (f) 
A. f Recht und 
Verbraucherschutz 
A. f Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit 


2. Überweisung von Rechtsverordnungen gemäß § 92 GO 

Verordnung der Bundesregierung 

Verordnung zur Änderung der Verordnung über Vereinbarungen 
zu absehaltbaren Lasten 

Drueksaehe 18/6867 


überwiesen: 

A. f. Wirtschaft und Energie (f) 
A. f. Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit 
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